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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 


SYSTEME DE MAGNETOSCOPE A CASSETTE A BALAYAGE HELICOIDAL 
UTILISANT LA BANDE MAGNETIQUE DE 12,65 mm (0,5 in) 

FORMAT VHS 

Partie 3: S-VHS 


AVANT-PROPOS 


1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation 
composee de I'ensemble des comites electrotechniques nationaux (Comites nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la cooperation internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de 1‘electricite et de I’Electronique. A cet effet, la CEI, entre autres activites, publie des Normes 
internationales. Leur Elaboration est confiee a des comites d’etudes, aux travaux desquels tout Comite 
national intEressE par le sujet traite peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et 
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participant egalement aux travaux. La CEI collabore 
etroitement avec (’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixees par 
accord entre les deux organisations. 

2) Les decisions ou accords ofticiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, prepares par les 
comites d’etudes ou sont representes tous les Comites nationaux s’interessant a ces questions, expriment 
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examines. 

3) Ces decisions constituent des recommandations internationales publiees sous forme de normes, de 
rapports techniques ou de guides et agreees comme telles par les Comites nationaux. 

4) Dans le but d’encourager I’unification internationale, les Comites nationaux de la CEI s’engagent 
a appliquer de fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI 
dans leurs normes nationales et regionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme 
nationale ou rEgionale correspondante doit etre indiquEe en termes clairs dans cette derniere. 


La Norme internationale CEI 774-3 a ete etablie par le sous-comit6 60B: Enregistrement 
vid6o, du comite d’etudes 60 de la CEI: Enregistrement. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 


DIS 

Rapport de vote 

60B(BC)143 

60B(BC)163 


Le rapport de vote indique dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote 
ayant abouti a I’approbation de cette norme. 

La CEI 774 (deuxieme edition) comprend les parties suivantes, presentees sous le titre 
general: Systeme de magnetoscope a cassette a balayage h6lico'idal utilisant la bande 
magnetique de 12,65 mm (0,5 in) format VHS. 

- Partie 1: Gen6ralites 

- Partie 2: Enregistrement audio MF 

- Partie 3: S-VHS 

- Partie 4: Enregistrement PCM (en preparation) 

L’annexe A fait partie integrante de cette norme. 

L’annexe B est donnee uniquement a titre d’information. 
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IINTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 


HELICAL-SCAN VIDEO TAPE CASSETTE SYSTEM 
USING 12,65 mm (0,5 in) MAGNETIC TAPE 
ON TYPE VHS 

Part 3: S-VHS 


FOREWORD 


1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a world-wide organization for standardization 
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to 
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and 
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. 
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in 
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and 
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC 
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with 
conditions determined by agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on 
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as 
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with. 

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical 
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense. 

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International 
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any 
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly 
indicated in the latter. 

International standard IEC 774-3 has been prepared by sub-committee 60B; Video record¬ 
ing, of IEC technical committee No. 60: Recording. 

The text of this standard is based on the following documents: 


DIS 

Report on Voting 

60B(CO)143 

60B(CO)163 


Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting 
Report indicated in the above table. 

IEC 774 (second edition) consists of the following parts, under the general title: Helical- 
scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape on type VHS. 

- Parti: General 

- Part 2: FM audio recording 

- Part 3: S-VHS 

- Part 4: PCM audio recording (in preparation) 

Annex A forms an integral part of this standard. 

Annex B is for information only. 
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SYSTEME DE MAGNETOSCOPE A CASSETTE A BALAYAGE HELICOIDAL 
UTILISANT LA BANDE MAGNETIQUE DE 12,65 mm (0,5 in) 

FORMAT VHS 

Partie 3: S-VHS 


SECTION 1: GENERALITY 


1.1 Domaine d’application 

La presente partie de la Norme internationale CEI 774 (deuxieme edition) s’applique aux 
systemes d’enregistrements magnetique video a bande d’une largeur de 12,65 mm (0,5 in) 
utilisant le format d’enregistrement VHS a bande large. La cassette video de base et la 
cassette video compacte, en format S-VHS, sont definies de meme que les parametres et 
caracteristiques necessaires aux enregistrements. Les indications donnees sont relatives 
aux systemes de television 525 lignes-60 trames et 625 lignes-50 trames. 

Le materiel fabrique selon cette partie de la CEI 774 et les bandes enregistrees d’apres 
cette partie permettent I’interchangeabilite des cassettes video enregistrees. 


1.2 References normatives 

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la 
reference qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la presente partie de 
la CEI 774. Au moment de la publication, les editions indiquees etaient en vigueur. Tout 
document normatif est sujet a revision et les parties prenantes aux accords fondes sur la 
presente partie de la CEI 774 sont invitees a rechercher la possibilite d’appliquer les 
editions les plus recentes des documents normatifs indiques ci-apres. Les membres de 
la CEI et de I’lSO possedent le registre des Normes internationales en vigueur. 

CEI 756: 1991, Magnetoscopes utilises hors de ia radiodiffusion - Stabilite de base de 
temps 

CEI 774: 1983, Systeme de magnetoscope a cassette a balayage helicoidal utilisant la 
bande magnetique de 12,65 mm (0,5 in) (format VHS) 

CEI 774-1: 199x, Systeme de magnetoscope a cassette a balayage helicoidal utilisant la 
bande magnetique de 12,65 mm (0,5 in) (format VHS) - Partie 1: Generalites 

CEI 774-2: 199x, Systeme de magnetoscope a cassette a balayage helicoidal utilisant la 
bande magnetique de 12,65 mm (0,5 in) (format VHS) - Partie 2: Enregistrement audio 
MF ( a I’etude) 

CEI 1041-1: 1990, Magnetoscopes hors radiodiffusion - Methodes de mesure - Partie 1: 
Generalites, caracteristiques video (NTSC/PAL) et audio (enregistrement longitudinal) 

CEI 1041-3: 199x, Magnetoscopes hors radiodiffusion - Methodes de mesure - Partie 3: 
Caracteristiques de la partie audio pour I’enregistrement MF (a I’etude) 

CEI 1054: 1991, Systeme de magnetoscope a cassette a balayage helicoidal utilisant la 
bande magnetique de 12,65 mm (0,5 in) (format VHS) - Enregistrement audio MF 
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HELICAL-SCAN VIDEO TAPE CASSETTE SYSTEM 
USING 12,65 mm (0,5 in) MAGNETIC TAPE 
ON TYPE VHS 

Part 3: S-VHS 


SECTION 1: GENERAL 


1.1 Scope 

This part of International Standard IEC 774 (second edition) applies to magnetic video 
recording on 12,65 mm (0,5 in) wide tape using the wide band VHS recording system. The 
basic S-VHS video cassette and the compact S-VHS video cassette are defined as well as 
the necessary parameters and characteristics for the recordings. The requirements relate 
to the 525 line-60 field and 625 line-50 field TV systems. 


Equipment manufactured according to this part of IEC 774 and tapes recorded following 
this part provide the necessary interchangeability of recorded video cassettes. 


1.2 Normative references 

The following normative documents contain provisions which, through reference in this 
text, constitute provisions of this part of IEC 774. At the time of publication of this standard, 
the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and 
parties to agreements based on this part of IEC 774 are encouraged to investigate the 
possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. 
Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards. 


IEC 756: 1991, Non-broadcast video tape recorders - Time base stability. 

IEC 774: 1983, Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic 
tape on type VHS 

IEC 774-1: 199x, Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) 
magnetic tape on type VHS - Part 1: General 

IEC 774-2: 199x, Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) 
magnetic tape on type VHS - Part 2: FM audio recording (under consideration) 


IEC 1041-1: 1990, Non-broadcast video tape recorders - Methods of measurement - 
Part 1: General video (NTSC/PAL) and audio (longitudinal) characteristics 

IEC 1041-3: 199x, Non-broadcast video tape recorders - Methods of measurement - 
Part 3: Audio characteristics for FM recording (under consideration) 

IEC 1054: 1991, Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0,5 in) 
magnetic tape on type VHS - FM audio recording 
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SECTION 2: CASSETTE A BANDE VIDEO S-VHS 

2.1 Param&tres mecaniques 

2.1.1 Identification de la cassette 

Les cassettes video S-VHS doivent posseder un trou d’identification (trou ID) d^fini en 
figure 1. 

2.1.2 Dimensions, bobine, couvercle frontal, etc. 

Les autres parametres mecaniques, excepte ceux du point 2.1.1 ci-dessus, doivent se 
conformer a la CEI 774-1. 

2.2 Nom 

Le num6ro de type suivant doit etre utilise pour les cassettes video S-VHS. 

ST-XXX pour 525 lignes-60 trames. 

SE-XXX pour 625 lignes-50 trames. (XXX indique la longueur de bande en minutes.) 
L’indication de longueur de bande en minutes doit etre conforme a la CEI 774-1. 


SECTION 3: CASSETTE A BANDE VIDEO COMPACTE S-VHS 

3.1 Parametres mecaniques 

3.1.1 Identification de la cassette 

Les cassettes video compactes S-VHS doivent posseder un trou d’identification (trou ID) 
defini en figure 2. 

3.1.2 Dimensions, bobine, couvercle frontal, valeur E, etc. 

Les autres parametres mecaniques, excepte ceux du point 3.1.1 ci-dessus, doivent se 
conformer a la CEI 774-1. 

3.2 Nom 

Le numero de type suivant doit etre utilise pour les cassettes video S-VHS compactes. 
ST-CXX pour 525 lignes-60 trames. 

SE-CXX pour 625 lignes-50 trames. (XX indique la longueur de bande en minutes.) 


L’indication de longueur de bande en minutes doit etre conforme a la CEI 774-1. 
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SECTION 2: S-VHS VIDEO TAPE CASSETTE 

2.1 Mechanical parameters 

2.1.1 Cassette identification 

S-VHS video cassettes shall have an identification hole (ID hole) defined in figure 1. 

2.1.2 Dimensions, reel, front cover, etc. 

Other mechanical parameters except 2.1.1 above, shall conform to IEC 774-1. 

2.2 Name 

The following type name shall be used for S-VHS video cassettes. 

ST-XXX for 525 line-60 field. 

SE-XXX for 625 line-50 field. (XXX indicates tape length in minutes.) 

The indication of tape length in minutes shall conform to IEC 774-1. 


SECTION 3: COMPACT S-VHS VIDEO TAPE CASSETTE 

3.1 Mechanical parameters 

3.1.1 Cassette identification 

Compact S-VHS video cassettes shall have an identification hole (ID hole) defined in 
figure 2. 

3.1.2 Dimensions, reel, front cover, E-value, etc. 

Other mechanical parameters except item 3.1.1 above, shall conform to IEC 774-1. 

3.2 Name 

The following type name shall be used for the compact S-VHS video cassettes. 

ST-CXX for 525 line-60 field. 

SE-CXX for 625 line-50 field. (XX indicates tape length in minutes.) 


The indication of tape length in minutes shall conform to IEC 774-1. 
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SECTION 4: CARACTERISTIQUES DE LA BANDE DE CASSETTES VIDEO S-VHS 

ET S-VHS COMPACTE 

4.1 Dimensions de la bande magnetique 

En ce qui concerne les dimensions de la bande magnetique, il convient d’appliquer la 
CEI 774-1. 

4.2 Proprigtes de la bande magnetique 

4.2.1 Coercitivite 

La coercitivite doit etre d’environ 70 x 10 3 A/m. 

4.2.2 Autres 

En ce qui concerne les autres points tels que le type de bande magnetique et I’orientation 
magngtique, il convient d’appliquer la CEI 774-1. 

4.3 Bande de reference 

La bande de reference numerotee SRT-1 est applicable. 

Des details figurent plus loin a I’annexe A. 


4.4 Caracteristiques de courant d’enregistrement r.f. 

Le courant d’enregistrement optimal doit etre de ±10 %, par reference au courant d’enre¬ 
gistrement standard. Le courant d’enregistrement standard est defini a 6,5 MHz comme 
valeur necessaire pour obtenir le niveau de sortie maximal pour la bande de reference 
SRT-1. 


4.5 Sortie en lecture r.f. 

Quand une onde sinusoidale de 6,5 MHz est enregistree avec le courant d’enregistrement 
standard et que la sortie de I’onde sinusoidale de frequence est mesuree, ce qui suit est 
recommande, par rapport a la sortie en lecture r.f. de la bande de reference. 

Sortie en lecture r.f.: -1 dB ou plus a 6,5 MHz. 


4.6 Amorces de dgbut et de fin de bande 

Les amorces de debut et de fin de bande doivent se conformer a la CEI 774-1 pour les 
cassettes video au format S-VHS et pour celles au format compact S-VHS. 
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SECTION 4: TAPE CHARACTERISTICS OF S-VHS AND 
COMPACT S-VHS VIDEO CASSETTES 

4.1 Dimensions of magnetic tape 

Regarding the dimensions of magnetic tape, IEC 774-1 shall apply. 


4.2 Magnetic tape properties 

4.2.1 Coercivity 

The coercivity shall be approximately 70 x 10 3 A/m. 

4.2.2 Others 

Regarding other items such as type of magnetic tape, and magnetic orientation, IEC 774-1 
shall apply. 

4.3 Reference tape 

The reference tape numbered SRT-1 is applicable. 

Details are described later in annex A. 


4.4 RF recording current characteristics 

The optimum recording current shall be within ±10 % with reference to the standard 
recording current. The standard recording current is defined at 6,5 MHz as the value which 
is necessary to obtain the maximum output signal level for the reference tape SRT-1. 


4.5 RF playback output 

When 6,5 MHz sine wave is recorded with standard recording current and the output of the 
frequency sine wave is measured, it should be as follows with respect to the RF playback 
output of the reference tape. 

RF playback output: -1 dB or more at 6,5 MHz. 


4.6 Leader tape and trailer tape 

The leader and trailer tape for S-VHS and compact S-VHS video cassettes shall conform 
to IEC 774-1. 
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SECTION 5: MAGNETOSCOPES A CASSETTE S-VHS 

5.1 Vitesse de bande 


Systeme de television 

Vitesse normale (mode SP) 

Vitesse reduite (mode EP ou LP) 

525 lignes-60 trames 

33,35 mm/s ±0,5 % 

Mode EP: 11,12 mm/s ±0,5 % 

625 lignes-50 trames 

23,39 mm/s ±0,5 % 

Mode LP: 11,70 mm/s ±0,5 % 


Le mode EP (tres longue duree) est applicable seulement au systeme TV 525 lignes- 
60 trames et le mode LP (longue duree) seulement au systeme TV 625 lignes-50 trames. 

5.2 Autres 

En ce qui concerne le diametre du tambour, la tension de bande et I’inclinaison de Tangle 
d’azimut des tetes, il convient d’appliquer la CEI 774-1. 


5.3 Configuration et dimensions des pistes 

5.3.1 Emplacement des enregistrements 

La configuration et les dimensions des pistes en modes EP et LP doivent etre conformes 
aux indications de la figure 3 et du tableau 2. En ce qui concerne le mode SP, il convient 
d’appliquer la CEI 774-1. 


5.3.2 Autres 

En ce qui concerne les autres points tels que la position de commutation, le recouvrement 
de la piste video et la relation entre la piste video et la trame de la piste video, il convient 
d’appliquer la CEI 774-1. 


SECTION 6: CARACTERISTIQUES D’ENREGISTREMENT 

6.1 Enregistrement en MF de la composante de luminance 

6.1.1 Preaccentuation auxiliaire et preaccentuation principale 

Le signal de luminance est soumis a une preaccentuation auxiliaire et une pr§accentuation 
principale. Les caracteristiques de la preaccentuation auxiliaire figurent au tableau 3. En 
ce qui concerne les caracteristiques-de la preaccentuation principale, il convient d’appliquer 
la CEI 774-1. 
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SECTION 5: S-VHS VIDEO CASSETTE RECORDERS 


5.1 Tape speed 


TV system 

Standard speed (SP mode) 

Low speed (EP or LP mode) 

525 line-60 field 

33,35 mm/s ±0,5 % 

EP mode: 11,12 mm/s ±0,5 % 

625 line-50 field 

23,39 mm/s ±0,5 % 

LP mode: 11,70 mm/s ±0,5 % 


The EP (Extended Play) mode is applicable only to 525 line-60 field TV system and the LP 
(Long Play) mode, only to 625 line-50 field TV system. 

5.2 Others 

Regarding the drum diameter, tape tension, and inclined azimuth angle, IEC 774-1 shall 
apply. 


5.3 Track configuration and dimensions 

5.3.1 Record locations 

The track configuration and dimensions for EP and LP modes shall be in accordance with 
figure 3, and table 2. Regarding SP mode, IEC 774-1 shall apply. 


5.3.2 Others 

Regarding other items such as switching position, video signal overlap, and the relation¬ 
ship between the video track and the video signal field, IEC 774-1 shall apply. 


SECTION 6: RECORDING CHARACTERISTICS 

6.1 FM recording of luminance component 

6.1.1 Sub pre-emphasis and main pre-emphasis 

The luminance signal shall be sub pre-emphasized and main pre-emphasized. The 
characteristics of the sub pre-emphasis are shown in table 3. Regarding the charac¬ 
teristics of the main pre-emphasis, IEC 774-1 shall apply. 
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6.1.2 Niveau d’Scretage 

Les niveaux d’6cretage sont indiqu6s ci-dessous. L’ecart qui s6pare le fond de synchroni¬ 
sation du blanc maximal est d6fini comme 6tant 100 %. 

Niveau d’6cr§tage du blanc: (210 ± 10) % mesur6 depuis le fond de synchronisation. 
Niveau d’6cretage du noir: (-70 ±10) % mesur6 depuis le fond de synchronisation. 

6.1.3 Caract6ristiques de modulation 

Les frequences de la sous-porteuse MF correspondant aux niveaux de reference video 
doivent etre conformes au tableau 1 ci-apres: 


Tableau 1 - Frequence de la porteuse MF 


525 lignes-60 trames, 625 lignes-50 trames 

Niveau de reference du blanc 

7,0 MHz ± 0,1 MHz 

Niveau de reference de synchronisation 

5,4 MHz ± 0,1 MHz 

Diviation de frequence de blanc a synchronisation 

1,6 MHz ± 0,1 MHz 


La porteuse MF doit §tre entrelacee dans le mode EP pour 525 lignes-60 trames, et a la 
fois dans les modes SP et LP pour 625 lignes-50 trames. 

Dans ces modes, la frequence de la porteuse MF enregistree par la tete video du canal 1 
doit etre f h !2 superieure a celle du canal 2. (Dans le cas de 525 lignes-60 trames 
^=15,734 kHz, et dans le cas de 625 lignes-50 trames f h =15,625 kHz.) 

6.1.4 Niveau d’enregistrement 

Le courant d’enregistrement doit avoir la valeur optimale a toutes les frequences de la 
bande de la porteuse, conformement au tableau 1. 

NOTE - Le courant d’enregistrement optimal est la valeur du courant d'enregistrement necessaire pour 
obtenir le niveau de sortie maximal au cours de la lecture. 


6.2 Enregistrement du signal de chrominance 525 lignes-60 trames 

En ce qui concerne tous les points sauf ceux cites ci-dessous, il convient d’appliquer la 
CEI 774-1. 

6.2.1 Niveau de la composante de luminance dans le signal de chrominance convertie 

L’amplitude du signal d’enregistrement de la luminance convertie situee aux alentours de 

1.2 MHz doit dtre att6nu£e de plus de 20 dB par reference au niveau du signal de 
chrominance. 


NOTE - Le niveau de reference du signal de chrominance est la moitie du niveau de salve dans le signal 
converti, parce qu’il est augmente de 6 dB. 
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6.1.2 Clipping levels 

Clipping levels are shown below. The level from sync tip to peak white is 100 %. 


White clipping level: (210 ± 10) % measured from sync tip. 

Dark clipping level: (-70 ± 10) % measured from sync tip. 

6.1.3 Modulation characteristics 

FM carrier frequencies corresponding to reference video levels shall be as shown in the 
following table 1. 


Table 1 - FM carrier frequency 


525 line-60 field, 625 line-50 field 

Reference white level 

7,0 MHz ± 0,1 MHz 

Reference sync level 

5,4 MHz ± 0,1 MHz 

Frequency deviation, white to sync 

1,6 MHz ± 0,1 MHz 


The FM carrier shall be interleaved in the EP mode for 525 line-60 field, and in both of the 
SP and the LP modes for 625 line-50 field. 

In these modes, the FM carrier frequency recorded by the channel-1 video head 
shall be f h l2 higher than that of channel-2. (For 525 line-60 field, f h =15,734 kHz, and 
for 625 line-50 field, f h =15,625 kHz.) 

6.1.4 Recording level 

The recording current shall have the optimum value at all frequencies within the entire FM 
carrier range, as defined in table 1. 

NOTE - Optimum recording current is the recording current value which is necessary to obtain the 
maximum output signal level during playback. 


6.2 525 line-60 field chrominance signal recording 

Regarding all items except those stated below, IEC 774-1 shall apply. 


6.2.1 Luminance component level in the converted chrominance signal 

The amplitude of the converted luminance recording signal located in the vicinity of 
1,2 MHz shall be attenuated by more than 20 dB below the chrominance reference signal 
level. 

NOTE - The reference level of chrominance signal is half of the burst level in the converted signal, 
because it is boosted by 6 dB. 
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6.2.2 Niveau d’enregistrement 

Le signal de chrominance est enregistr6 avec le signal MF agissant comme signal de pola¬ 
risation. Son niveau d’enregistrement doit etre ajust6 de sorte que le niveau de lecture 
de composantes parasites a la frequence f y -2f c soit 20 dB a 25 dB inf6rieur au niveau de 
sortie a la frequence f. 

f y : Frequence centrale de la porteuse du signal de luminance (6,5 MHz). 
f c : Frequence sous-porteuse de chrominance convertie. 


6.3 Enregistrement du signal de chrominance 625 lignes-50 frames 

Ces processus d’enregistrement sont illustres en figure 4. 

En ce qui concerne tous les points sauf ceux cites ci-dessous, il convient d’appliquer 
I’article 15 de la CEI 774-1. 

6.3.1 Niveau d’enregistrement 

Le signal de chrominance est enregistre avec le signal MF agissant comme signal de pola¬ 
risation. Son niveau d’enregistrement doit dtre ajust6 de sorte que le niveau de lecture 
de composantes parasite & la frequence f h -2f c soit 20 dB & 25 dB inf6rieur au niveau de 
sortie a la frequence f. 

f y : Frequence centrale de la porteuse du signal de luminance (6,5 MHz). 
f c : Frequence sous-porteuse de chrominance convertie. 

6.3.2 Signal de salve pilote 

Le type suivant de signal de salve pilote doit etre ajout6 au signal de chrominance 
d’enregistrement: 

Frequence: meme frequence sous-porteuse de chrominance convertie. 

Niveau: 0 % a +20 % par rapport au niveau de signal de salve couleur. 

Longueur de salve: 2,26 ps ± 0,23 ps. 

Position: 0,8 ps ± 0,3 ps avant le signal de synchronisation horizontale au 

debut de la rafale. 

Phase: 

1) quand le signal de luminance a haute frequence est combine au signal de 
chrominance converti, la phase de signal de la salve pilote doit etre de 90° ±10° 
par rapport a I’axe U du signal d’entree; 

2) quand le signal d’enregistrement de la luminance converti dans la zone de 

1,2 MHz est attenue de plus de 20 dB par reference au signal de chrominance, la 
phase doit etre de 270° ± 10°. 

6.3.3 Position de commutation de phase du signal couleur de porteuse convertie 

Afin de ne pas interferer avec la phase de salve du signal pilote, la commutation de phase 
doit se d^rouler a une position correspondant au palier avant la suppression de ligne. 
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6.2.2 Recording level 

The chrominance signal is recorded with the FM signal acting as bias. Its recording level 
shall be set so that the playback level of spurious components at frequency f y -2f c is 20 dB 
to 25 dB below the output level at frequency f. 

f y : Centre carrier frequency of luminance signal (6,5 MHz). 
f c : Converted chrominance sub-carrier frequency. 


6.3 625 line-50 field chrominance signal recording 

These recording processes are illustrated in figure 4. 

Regarding all items except those stated below, IEC 774-1 shall apply. 


6.3.1 Recording level 

The chrominance signal is recorded with the FM signal acting as bias. Its recording level 
shall be set so that the playback level of spurious components at frequency f h -2f c is 20 dB 
to 25 dB below the output level at frequency / . 

f y : Centre carrier frequency of luminance signal (6,5 MHz). 
f c : Converted chrominance sub-carrier frequency. 

6.3.2 Pilot burst signal 

The following type of pilot burst signal shall be added to the recording chrominance signal: 


Frequency: 

Level: 

Burst length : 
Position: 


same frequency as the converted chrominance sub-carrier. 

0 % to +20 % with respect to the colour burst signal level. 

2,26 ps ± 0,23 ps. 

0,8 ps ± 0,3 ps from leading edge of the horizontal sync signal to 
the burst start. 


Phase: 

1) when the high frequency luminance signal is combined with the converted 
chrominance signal, the pilot burst signal phase shall be 90° ±10° with respect to 
the U axis of the input signal; 

2) when the luminance recording signal which is converted to the 1,2 MHz area is 
attenuated by more than 20 dB with reference to the chrominance signal, the phase 
shall be 270° ± 10°. 

6.3.3 Phase switching position of the converted carrier colour signal 

In order not to interfere with the pilot burst signal phase, the phase switching shall perform 
at a position corresponding to the front porch. 
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6.3.4 Sortie des signaux Yet C separes 

Lorsque cette sortie est utilisee, les signaux r6siduels de luminance dont les frequences 
sont centres sur 3,8 MHz et qui apparaissent dans la voie chrominance, doivent subir 
une attenuation de 20 dB. 

NOTE - Avant I'enregistrement, les signaux luminance et chrominance sont extraits separement du signal 
video composite d’entree. Suite a cette separation, le signal de chrominance extrait peut contenir des 
signaux r*4siduels de luminance consideres comme parasites qui, en lecture, perturbent la qualite de 
I'image. Ces perturbations se produisent plus particulierement lorsque les frequences de ces signaux para¬ 
sites se situent autour de 3,5 MHz, frequence qui correspond a I’extremite de la bande laterale inferieure 
de la sous-porteuse couleur. 


6.4 Enregistrement du signal audio 

En ce qui concerne I’enregistrement du signal audio longitudinal en mode SP, la 
CEI 774-1 doit etre appliquSe. Mais en outre, dans le cas des modes EP et LP, les cons- 
tantes temporelles suivantes doivent etre appliquees: 

ty 170 ps 
f 2 : 3 180 ps 


6.5 Enregistrement audio MF 

6.5.1 Enregistrement audio MF en mode SP 

En ce qui concerne I’enregistrement audio MF en mode SP et tous les points pour modes 
EP et LP sauf le 6.5.2, ci-dessous, il convient d’appliquer la CEI 774-2. 

6.5.2 G6ometrie de piste audio MF pour les modes EP et LP 

Les pistes audio MF sont situ6es dans les pistes video comme indiqu§ dans la figure suivante; 
les dimensions pour les modes EP et LP doivent etre conformes au tableau suivant: 


Poste 

Mode EP 525 lignes-60 trames 

Mode LP 625 lignes-50 trames 

Valeur minimale de la largeur de 
piste audio MF A v A 2 et B 

B: 0,016 mm 

A^ 0,001 mm 

A 2 : 0,013 mm 

Direction de Tangle 
d’azimut: 

tete audio par rapport 
tete video 

meme direction 

directions opposees 

Difference de temps 
d’enregistrement (note) 

trames 1 V 3 a 3V 3 
enregistrement audio d'abord 

trames 0 a 2V 3 
enregistrement audio d’abord 

NOTE - Les tetes audio MF doivent etre arrangees de telle sorte que le signal audio MF soit enregistre 
dans les limites de difference de temps specifiees dans ce tableau. Le signal audio MF est enregistre 
prealablement au signal video enregistre au meme point sur la piste. 
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6.3.4 Y/C separation output 

When using this output the residual signals of luminance around 3,8 MHz which may 
appear in the chrominance channel shall be attenuated by more than 20 dB. 


NOTE - Before recording, the chrominance signal and the luminance signal are extracted from the input 
video composite signal. Following this extraction the chrominance signal may contain some residual signals 
of luminance as spurious signals which affect the picture quality in playing back. These disturbances occur 
mainly when the frequencies of the spurious signals are located in the 3,8 MHz region which corresponds 
to the end of the lower sideband of the subcarrier. 


6.4 Audio signal recording 

Regarding the longitudinal audio signal recording in SP mode, IEC 774-1 shall apply, but 
in addition, for EP and LP modes the following time constants shall be used: 


ty 170 ps 
f 2 : 3 180 ps 


6.5 FM audio recording 

6.5.1 FM audio recording of SP mode 

Regarding the FM audio recording below, of SP mode, and all items for EP and LP modes, 
except for 6.5.2, IEC 774-2 shall apply. 

6.5.2 FM audio track pattern for EP and LP modes 

FM audio tracks are located in the video tracks as shown in the following figure, and 
dimensions for EP and LP modes, shall be in accordance with the following table: 


Item 

EP mode 525 line-60 field 

LP mode 625 line-50 field 

Minimum value of FM audio 
track width A r A 2 and B 

B: 0,016 mm 

A^ 0,001 mm 

A 2 : 0,013 mm 

Azimuth angle 
direction: 
audio head versus 
video head 

same direction 

opposite direction 

Recording time 
difference (note) 

1V 3 to 3V 3 fields 
audio priority recording 

0 to 2V 3 fields 
audio priority recording 

NOTE - The FM audio heads shall be arranged so that the FM audio signal is recorded within the time 
difference limits specified in this table. The FM audio signal is recorded prior to the video signal that is 
recorded at the same point on the track. 
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Piste 




6.6 Enregistrement du signal d’asservissement 

En ce qui concerne I’enregistrement du signal d’asservissement, il convient d'appliquer 
la CEI 774-1. 


Tableau 2 - Configuration des pistes, voir la figure 3 


Dimensions en millimetres 


Postes 

525 lignes-60 frames 
(Mode EP) 

625 lignes-50 trames 
(Mode LP) 

A Largeur de bande 

12,65 ± 0,01 

12,65 ± 0,01 

B Largeur totale video 

10,60 

10,60 

W Largeur effective video (180°) 

10,07 

10,07 

L Distance entre la ligne mediane de la piste video 
et le bord de reference de la bande 

6,195 

6,195 

P Pas de la piste video 

0,019 

0,024 

T Largeur de la piste video 

0,019 

0,024 

C Largeur de la piste d'asservissement 

0,75 ± 0,1 

0,75 ± 0,1 

R Largeur de la piste audio (monophonique) 

1,0 ± 0,1 

1,0 ± 0,1 

D Largeur de la piste audio (canal 2) 

(stereophonique droite) 

0,35 ± 0,05 

0,35 ± 0,05 

E Largeur de la piste audio (canal 1) 

(stereophonique gauche) 

0,35 ± 0,05 

0,35 ± 0,05 

F Ligne de reference de la piste audio 

11,65 ± 0,05 

11,65 ± 0,05 

h Largeur de la bande de garde entre les pistes audio 

0,3 ± 0,05 

0,3 ± 0,05 

0 Angle de la piste video 

5°56'48,1" 

5°56'58,8" 

0 Q Angle de la piste video (bande a I’arret) 

5°56'07,4” 

5°56'07,4" 

X Position de la tete audio et de la tete d'asservissement 

79,253 

79,248 

NOTE - Lorsqu'il n’y a aucune indication de tolerance, les valeurs indiquees represented les valeurs nominates. 
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Video 




6.6 Control signal recording 

Regarding the control signal recording, IEC 774-1 shall apply. 


Table 2 - Track configuration, see figure 3 


Dimensions in millimetres 


Item 

525 line-60 field 
(EP mode) 

625 line-50 field 
(LP mode) 

A Tape width 

12,65 ± 0,01 

12,65 ± 0,01 

B Total video width 

10,60 

10,60 

W Effective video width (180°) 

10,07 

10,07 

L Video track centre from reference edge of 
the tape 

6,195 

6,195 

P Video track pitch 

0,019 

0,024 

T Video track width 

0,019 

0,024 

C Control track width 

0,75 ± 0,1 

0,75 ± 0,1 

R Audio track width (monophonic) 

1,0 ± 0,1 

1,0 ± 0,1 

D Audio track (channel 2) width 
(stereophonic-right) 

0,35 ± 0,05 

0,35 + 0,05 

E Audio track (channel 1) width 
(stereophonic-left) 

0,35 ± 0,05 

0,35 ± 0,05 

F Audio track reference line 

11,65 ± 0,05 

11,65 ± 0,05 

h Audio to audio track guard band width 

0,3 ± 0,05 

0,3 ± 0,05 

0 Video track angle 

5°56'48,1" 

5°56'58,8" 

8 q Video track angle (tape stationary) 

5°56'07,4" 

5°56'07,4" 

X Position of audio and control head 

79,253 

79,248 

NOTE - Where tolerances are not given the quoted values are nominal. 




-24- 


774-3 ©CEI:1993 


Tableau 3 - Caractdristiques de la rdponse de preaccentuation auxiliaire 

(sans synchronisation) 


Unite: dB 

Niveau du signal d’entr6e, 0 dB = 0,4 Vcc 

En mode SP 


Frequence 

NiveauS. 

d'entree 

(dB) \ 

200 kHz 

500 kHz 

1 MHz 

2 MHz 

3 MHz 

5 MHz 

0 

-1,73 ± 0,30 

-1,60 ± 0,30 

-1,04 ± 0,30 

-0,37 ± 0,50 

-0,07 ± 0,50 

-0,06 ± 0,50 

-10 

-1,30 ± 0,30 

-0,73 ± 0,50 

0,69 ± 0,50 

1,75 ± 0,50 

2,10 ± 0,50 

2,02 ± 0,50 

-20 

-0,65 ± 0,50 

1,09 ± 0,50 

2,86 ± 0,50 

4,16 ± 0,50 

4,60 ± 0,50 

4,43 ± 0,60 

-30 

-0,49 ± 0,50 

2,35 ± 0,50 

5,30 ±0,60 

7,14 ± 0,60 

7,64 + 0,70 

7,34 ± 0,70 


En modes EP et LP 
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Table 3 - Response characteristics of sub pre-emphasis (without sync) 

Unit: dB 

Input signal level, 0 dB = 0,4 Vpp 


SP mode 


Frequency 

Input 

level 

(dB) \ 

200 kHz 

500 kHz 

1 MHz 

2 MHz 

3 MHz 

5 MHz 

0 

-1,73 ± 0,30 

-1,60 ± 0,30 

-1,04 ± 0,30 

-0,37 ± 0,50 

-0,07 ± 0,50 

-0,06 ± 0,50 

-10 

-1,30 ± 0,30 

-0,73 ± 0,50 

0,69 ± 0,50 

1,75 ± 0,50 

2,10 ± 0,50 

2,02 + 0,50 

-20 

-0,65 ± 0,50 

1,09 ± 0,50 

2,86 ± 0,50 

4,16 ± 0,50 

4,60 ± 0,50 

4,43 + 0,60 

-30 

-0,49 ± 0,50 

2,35 ± 0,50 

5,30 ± 0,60 

7,14 + 0,60 

7,64 ± 0,70 

7,34 ± 0,70 


EP and LP modes 


Frequency 

lnput^\ 

level 

(dB) \ 

200 kHz 

500 kHz 

1 MHz 

2 MHz 

3 MHz 

5 MHz 

0 

-1,86 ± 0,30 

-0,76 ± 0,30 

0,81 ± 0,30 

1,60 ± 0,50 

1,72 ± 0,50 

1,54 + 0,50 

-10 

-1,46 ± 0,30 

0,11 + 0,50 

2,50 ± 0,50 

3,73 ± 0,50 

3,89 ± 0,50 

3,59 ± 0,50 

-20 

-0,82 ± 0,50 

1,93 ± 0,50 

4,70 ± 0,50 

6,14 ± 0,50 

6,36 ± 0,50 

5,97 ± 0,60 

-30 

-0,63 ± 0,50 

3,21 ± 0,50 

7,14 ± 0,60 

9,15 ± 0,60 

9,43 ± 0,70 

8,89 ± 0,70 
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Ligne de reference 


I 



Figure 1 - Trou (^’identification (trou ID) d’une cassette 


Ligne de reference 



NOTE - Zone de {’etiquette laterale. 


(Dimensions en millimetres) 


Figure 2 - Trou d’identification (trou ID) d’une cassette compacte 
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NOTE - X doit etre mesure depuis I’extremite du balayage a 180° du canal 2 jusqu’au signal d’asservis- 
sement enregistre sur la bande. 


Figure 3 - Configuration des pistes et dimensions fondamentales (vue du cote 
revetement magnetique de la bande), voir tableau 2 
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NOTE - X shall be measured from the end of the 180° scan of channel 2 to the recorded control signal on 
the tape. 

Figure 3 - Track configuration and basic design dimensions (view from magneto¬ 
sensitive side), see table 2 
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Preaccentuation Preaccentuation Modulateur 

auxiliaire principale MF 



S6parateur de 
synch, horizontale 

CEl 1114193 


NOTE - Le schema synoptique de reference ci-dessus illustre le systeme d'enregistrement avec un signal 
PAL en entree. 

Dans le cas de I’entree du signal SECAM, le circuit d'insertion (X) devra fournir une sortie equivalente au 
cas d’un signal PAL. 

Egalement, a la suite du circuit d’insertion X dans ce cas, pour le signal de chrominance, la phase de 
la salve chrominance par rapport a I'axe U devra etre de +135° pour le signal R-Y et de -135° pour le 
signal B-Y. 

Figure 4 - Schema synoptique d’un systeme d’enregistrement 625 Iignes-50 trames 
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Sub pre- Main pre- FM 

emphasis emphasis modulator 



Horizontal 

sync. 

separator IEC t U4I91 


NOTE - The above reference block diagram illustrates the recording system with a PAL signal input. 

In the case of a SECAM input, the insertion circuit (X) should provide an output equivalent to the case of a 
PAL signal. 

Also, following the insertion circuit (X) in this case, for the chrominance signal, the burst signal phase with 
respect to the U axis should be +135° for the R-Y signal line and -135° for the B-Y signal line. 


Figure 4 - Block diagram of recording 625 line-50 field system 
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Annexe A 

(normative) 

Cassette de reference 


A.1 Genre: SRT-1. Cassette de reference S-VHS 


A.2 Specifications de la cassette 

Tolerances acceptables pour la cassette de reference (SRT-1) 


Courant d'enregistrement HF (6,5 MHz) ±2% 

Sortie de lecture HF (6,5 MHz) ±0,2 dB 

Courant de la polarisation d’enregistrement pour le signal audio ±2 % 
Sensibilite audio (1 kHz) ±0,2 dB 

R6ponse en audiofrequence (7 kHz/1 kHz) ±0,2 dB 


Longueur de bande: Identique au ST-60. 

Applicable aux systemes 525 lignes-60 frames et 625 lignes-50 trames. 
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Annex A 

(normative) 

Reference tape 


A.1 Type No.: SRT-1, S-VHS reference tape 

A.2 Specifications of the tape 


Acceptable tolerances of reference tape (SRT-1) 


RF recording current 

(6,5 MHz) 

±2 % 

RF playback output 

(6,5 MHz) 

±0,2 dB 

Audio operating recording bias current 

±2 % 

Audio sensitivity 

(1 kHz) 

±0,2 dB 

Audio frequency response 

(7 kHz/1 kHz) 

±0,2 dB 


Tape length: same as ST-60. 

Applicable for 525 line-60 field and 625line/50 field systems. 
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Annexe B 

(informative) 

Renseignements concernant les commandes 


Envoyer la commande a la Victor Company au Japon a I’adresse suivante: 

Video Research and Development Labs. 

Victor Company of Japan, Ltd. 

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku 
Yokohama, 221 Japon 

Tel: 045-453-1111 
Fax: 045-453-6140 
TLX: J47753-JVCYHA 
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Annex B 

(informative) 

Information concerning orders 


Send the order to Victor Company of Japan forwarded to the following address: 

Video Research and Development Labs. 

Victor Company of Japan, Ltd. 

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku 
Yokohama, 221 Japan 

Tel: 045-453-1111 
Fax:045-453-6140 
TLX: J47753-JVCYHA 
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